Dr med. Damian 


CEMBALA 


NAJUKOCHAŃSZY MĄŻ, OJCIEC I DZIADZIO 


przeżywszy lat 74, po ciężkiej chorobie, opatrzony św. Sakramentami, 
zasnął w Panu dnia 24 stycznia 1985 roku. 


NABOŻEŃSTWO ŻAŁOBNE przy zwłokach odprawione zostanie w środę 30 stycznia 1985 r. 
o godzinie 11.30 w kaplicy cmentarnej w Batowicach, po czym nastąpi wyprowadzenie zwłok 


na miejsce wiecznego spoczynku, o czym zawiadamiają pogrążeni w głębokim smutku: 


ŻONA, CÓRKI, SYN, ZIĘĆ, WNUCZKI I RODZINA 


